ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 

ΤΗι 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΣΕΙΣ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 


Περί άνακλήσεως τής %ηρυχ3είσης δυνάμει τής ΰπ’ ά?ι·3. 

Π. 17150/7970/14.11.1968 κοινής υπουργικής ά-οφά- 
σεως άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτου έν Ρόδω, 
δι’ αρχαιολογικούς σκοπούς.1 

Περί άνακλήσεως, τής δυνάμει τής υπ* άρι3. Π.8151/ 
3891/20.0.1968 κοινής υπουργικής άποφάσεως, κηρυ- 
χ3είσης ίι’ αρχαιολογικούς σκοπούς, άναγκαστικής άπαλ¬ 
λοτριώσεως ακινήτου κειμένου εις «Άναφιώτικα» Πλά¬ 
κας. .,.2 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως υπογείου χώρου οι¬ 
κοδομής έν Τρικάλοις, υπέρ καί δαπάναις τής Δημοσίας 
Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.3 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως έν Κατερίνη τού Νο¬ 
μού Πιερίας χώρου οικοδομής προς έγκατάστασιν υπο¬ 
σταθμού διανομής, υπέρ καί δαπάναις τής Δημοσίας 
Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.4 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως έν Βεροία ισογείου 
καί υπογείου χώρου οικοδομής, υπέρ καί δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.*. 5 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εις την περιοχήν τού 
Νομού Βοιωτίας υπέρ καί δαπάναις τής Δημοσίας Έπι¬ 
χειρήσεως Ηλεκτρισμού.5 

Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως έκτάσεως εις την 
περιοχήν τού^ομού ’Ημα3ίας _ύπέρ- τής_ΙΟμορρύ·3μου 
Εμπορικής Έτα:ρείας~~~'«Σωτήριος Σκουρτόπουλος καί - 
Σία>..7 

Περί κηρόξεως άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εις περιο¬ 
χήν Χαλκουτσίου Αττικής διά στρατιωτικάς άνάγκας.. 8 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περί τού τρόπου καθορισμού ορίων Οικισμών προ τού έτους 
1923 στερούμενων σχεδίων ρυμοτομίας.9 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

’Α?ι3. Π. 10429/7182/Ν. 9493 (1) 

Περί άνακλήσεως τής κηρυχΟείσης δυνάμει τής ύπ’ άριΟ. 
Π. 17150/7970/14.11.1968 κοινής υπουργικής άποφά¬ 
σεως άναγκ. άπαλλοτριώσεως άκινήτου έν Ρόδω, δι’ 
αρχαιολογικούς σκοπούς. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κανί ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 Λ.Ν. 1731/39. 

2. Τήν κηρυχΟεΐσαν δυνάμει τής ύπ’ άριΟ. Π. 17150° 
7976/14.11.1908 κοινής άποφάσεως ημών, άναγκ. άπαλ- 
λοτρίωσιν, άκινήτου κειμένου έν Ρόδω, δι’ άρχαιολογι- 
κούς σκοπούς, μήπω συντελεσΟεΐσαν καί ως έκ τούτου 
αυτοδικαίως άνακληθεϊσαν, άποφασίζομεν : 

Άνακαλοϋμεν καί τυπικώς τήν δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 

Π. 17150/7976/14.ΤΙ.1908 (Φ.Ε.Κ. 225/25.11.1968 τ, 
Δ'), κοινής άποφάσεως ημών, κηρυχΟεΐσαν, δι’ αρχαιολο¬ 
γικούς σκοπούς άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν άκινήτου έμ- 
βαδοϋ 529,50 Μ2, κειμένου έν Ρόδω, παρά τύ τέρμα καί 
νοτίως τής όδοϋ Πίνδου. 

*II παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ’ΛΟήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1975 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 


Άρι3. Π. 8949/6070/Ν.9220. (2) . 

Περί άνακλήσεως, τής δυνάμει τής ύπ’ άριθ. Π. 8151/ 
3891/26.6.1968 κοινής Υπουργικής άποφάσεως, κηρυ- 
χθείσης, δι’ αρχαιολογικούς σκοπούς, άναγκαστικής άπαλ¬ 
λοτριώσεως άκινήτου κειμένου εις «Άναφιώτικα» Πλάκας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Έχοντες ύπ’ δψει : 

1. Τάς διατάξεις τοϋΆρΟρ.^2 § 3 Λ.Ν. 1731/39. 

2. Τήν κηρυχΟεΐσαν, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. Π. 8151/ 
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3891/20.0.1908 κοινής άποφάσεως ημών, αναγκαστικήν 
άπαλλοτρίωσιν, ακινήτου κείμενου εις « Λναφιωτικα» Πλά¬ 
κας, δι’ αρχαιολογικούς σκοπούς, μή“ΐρ συντελεσΟεϊσαν 
καί ώς έκ τούτου αυτοδίκαιους ανακληΟεϊσαν, αποφασιζο- 
μεν : 

’Λνακαλοΰμεν καί τυπικώς, την δυνάμει της υπ αριΟ. 
Π. 8151/3891/20 Ιουνίου 1908 (Φ.Ε.Κ. 120/10.7.1908 
τ.Δ’) κοινής άποφάσεως ημών κηρυχΟεΐσαν, δι αρχαιολο¬ 
γικούς σκοπούς, άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν έκει ^περι- 
γραφομένου ακινήτου έμβαδοϋ 18,/ 03 μ2 κειμένου εις Οε- 
σιν «Άναφιώτικα» Πλάκας. 

'ΙΙ παρούσα δημοσιευΟήτω δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1975 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΩΝΖΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΕ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ 


’Λριύ. Β.2570/0003 


( 3 ) 


Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως υπογείου χώρου οικο¬ 
δομής έν Τρικάλοις, υπέρ καί δαπάναις τής Δημοσίας Έπι- 
χειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Έχοντες ύπ’ όψει : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 797/1971 Ν. Δ/τος «περί 



διατάξεων, διαλαμβανόμενων εις τον κανονισμόν τής οικο¬ 
δομής. 'Ο ύποσταΟμος άπαλλάσσεται τής συμμετοχής εις 
τάς δαπάνας τών κοινοχρήστων. Η είσοδος εις τον χώρον τοϋ 
υποσταθμού διά τών κοινοχρήστων χώρων τής οικοδομής, 
0ά έπιτρέπηται ελευθέριος καθ’ οιανδηποτε ώραν του εικο- 
σιτετραιόρου. 

Οί ώς άνω κοινόχρηστοι χώροι Οα παραμένουν ελεύθεροι 
πάσης τυχόν προστεΟησομένης μονίμου κατασκευής δυνα- 
μένης νά παρακωλύση την έλευΟέραν δίοδον προς τον χώρον 
τοϋ υποσταθμού τοϋ προσωπικ.οΰ, τών συνεργείων και τών 
τεχνικών μέσων τής Δημοσίας Έπιχειρησεως Ηλεκτρισμού 
ή τών ύπ’ αύτής όριζομένων προσώπων κ.λ.π. 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος έμφαίνεται ύπύ στοιχεία 
Α-Β-Γ-Δ-Λ είς το ύπ’ άριΟ. 2-36376/1974 κτηματολογικον 

(V I \ » * » * ·* . _"_1.. _(.__ 


σμ,ου, ΟΞΟντως 

Υπουργείου Βιομηχανίας I. Δερμιτζάκη άπύ 25.7.75. 

Τύ άνωτέρω κτηματολογικον διάγραμμα περι>.αμβάνει : 

. » Μ Γ- ΛΛΛ - /γ Φ__>Λ .... *?! 

πολεω 
Ομοϋ κι 

>υυι/ ^νι/ /·ιλ» της οίκοδομής. 

Έπι τοϋ άπαλλοτριουμένου χώρου προβάλλει δικαιώματα 
κυριότητος ή ύπύ την επωνυμίαν «Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» 
Ν. Ηαπαϊωάννου - Γ. Κοτσαμπάσης. 

'ΙΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται ύπέρ και δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

'ΙΙ παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Έφημεριδος τής 
Κυβερνήσεως. 

Έν ’ΛΟήναις τή 8 Δεκεμβρίου 1975 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ ΚΩΝΕΤ. ΚΟΗΟΦΑΓΟΕ 


απαλλοτριώσεων» 

2. Τάς διατάξεις τού άρθρου 4 παρ. 2 τοϋ ύπ’ άριθ. 
1468/1950 Νόμου «περί Ιδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού» ώς ούτος έτροποποιήΟη καί συνεπληρώΟη 
μεταγενεστέρως δυνάμει τού ύπ’ άριΟ. 1672/1951 Άναγκ. 
Νόμου, κυρωΟέντος διά τοϋ ύπ’ άριΟ. 2113/1952 Νόμου. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, τοϋ ύπ’ άριΟ. 1566/1950 
Άναγκ. Νόμου «περί κυρώσεως τής μετά τοϋ οίκου «ΕΒΑ- 
500» συναφΟείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβασεως 
κλπ», ώς αΐ διατάξεις αύται έκυρώΟησαν, έτροποποιήΟησαν 
καί συνεπληρώΟησαν δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟ. 1633/1951-Νο¬ 
μού. 1 

4. Την ύπ’ άριΟ. 232/74 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, λη- 
φθεϊσαν κατά την ύπ’ άριΟ. 32/15.11.74 συνεδρίασιν αυτού, 
άποφασίζομεν : 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέαν, λόγω δημο¬ 
σίας ώφελείας, ήτοι διά την έγκατάστασιν ύπο τής Δημο¬ 
σίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ύποσταΟμοϋ διανομής 
τον έν Τρικάλοις καί έπι τών οδών Ασκληπιού καί Ίάσονος 
κείμενον ύπόγειον χώρον οικοδομής μετά τού άναλογοϋν- 
τος ενς τούτο ποσοστού συνιδιοκτησίας 10,70 0 /οο έπΙ τοϋ 
οικοπέδου καί τών κοινοκτήτων χώρων τής όλης οίκοδομής. 

1*0 άπαλλοτριούμενος ύπόγειος χώρος έχει, εμβαδόν μέ¬ 
τρα τετραγωνικά είκοσι οκτώ και 66 έκατοστά.ζ(28,66) 
καί όγκον μέτ^α κυβικά όγδοήκοντα πέντε και 98 εκατοστά 
(85,98) άντι^τοίχοϋντα είς ποσοστόν 10,70 0 /οο έπι.πού 
συνολικού όγκου οικοδομής, άνερχομένου είς 8029,46 κυ¬ 
βικά μέτρα. · < ·;7-5 '«ιλ .· · - 1 ··· 

Βάσει τού άνωτέρω ποσοστού' αναλογεί είς τον ύποστα- 
Ομον έκτασις 4,66 Μ2 έξ άδιαιρέτούϊέπί τοϋ οικοπέδου, τής 
συνολικής.έκτάσεως «ύτοϋ. άνερχόμ&η!?ίέΐ!|^36 Μ2.* · · 

'Η Δημοσία Έπιχείρησις / Ηλεκτρι^ίίϊ^ήΟέ^ει ’μετέχει 
είς την Διοίκησιν τής οίκοδομής διά ψήφων 11 έπΙ χιλίων. 

'Ο άπαλλοτριούμενος χώρος Οά χρησιμοποιήται έλευΟέ- 
ρως ώς ύποσταΟμύς μετατροπής ήλεκτρικής ένεργείας χωρίς 
"νά ύπόκηται είς περιορισμόν χρήσεως έκ τυχόν άντιΟέτων 


Άρι-3. Β.2857/6702 


( 4 ) 


Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως έν Κατερίνη τού Νομού 

Πιερίας χώρου οίκοδομής προς έγκατάστασιν ύποσταΟμοϋ 

£ιάνομης, ύπέρ καί δαπάναις τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως 

Ηλεκτρισμού, 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ 
Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 797/1971 Ν.Δ/τος «περί 
άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων» έν συνδυασμώ πρός τάς 
διατάξεις τού ύπ’ άριΟ. 139/1971 Β.Δ/τος «περί τής άρμο- 
διότητος τών Νομαρχών πρός κήρυξιν άναγκαστικών άπαλ- 
λωτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τού άρθρου 4, παρ. 2, τού ύπ’ άριΟ. 

1468/1950 Νόμου «περί Ιδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρή¬ 
σεως Ηλεκτρισμού» ώς ούτος έτροποποιήΟη καί συνεπλη¬ 
ρώΟη μεταγενεστέρως δυνάμει τού ύπ’ άριΟ. 1672/1951 
Άναγκαστ. Νόμου, κυρωΟέντος διά τού ύπ’_άριΟ. 2113/1952 
Νόμου. "· ν<τ; 

3. .Τάς διατάξεις τού άρβρ. 9, τού ύπ’ άριθ. 1566/1950 

Άναγκαστ. Νόμου «περί κυρώσεως τής μετά τού .οίκου 
«ΕΒΑ500» συναφΟείσης την 20ή ν Ιουλίου 1950 συμβά- 
•σεως κλπ.» ώς αί διατάξεις αύται; έκυρώΟησαν, έτροποποιή¬ 
Οησαν καί συνεπληρώΟησαν δυνάμει τού ύπ’ άριθ. 1633,1951 
Νόμου. - ^ *\Ρ· 

4. Την ύπ’ άριθ. 83/75 άπόφασιν του 1 Διοικητικού Συμ- 
> > βουλίου τής Δημοσίας_Έπιχειρήσεως .Ηλεκτρισμού, λη- 

φΟεΐσαν κατά την ύπ’ αριΟ. 12/3.4.1975 συνεδρίασιν αυτού, 
άποφασίζομεν < υ ·:':ρ ι > Κ 

•Κηρύσσομεν άναγκάΐτώως/ν άπαλλοτριωτέαν, ’ λόγω -δή- 
μοσίας ώφελείας, ήτοι διά την έγκατάστασιν ύπό τής Δημο¬ 
σίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ύποσταΟμοϋ διανομής τον 
έν Κατερίνη Νομού Πιερίας καί έπι τών οδών Μητροπόλεως 
καί Αγίας Αικατερίνης κείμενον χώρον οίκοδομής μετά τού 
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άναλογοϋντος εις τούτον ποσοστού συνιδιοκτησίας 14 ο/οο 
επί τοϋ οικοπέδου, των κοινοχρήστων καί κοινοκτήτων χώ¬ 
ρων της δλης οικοδομής. 

'Ο άπαλλοτριούμενος χώρος έχει εμβαδόν μέτρα τετρα¬ 
γωνικά τριάκοντα πέντε (35) καί όγκον μέτρα κυβικά εκα¬ 
τόν δώδεκα (112) άντιστοιχοϋντα εις ποσοστόν 14 0 /οο έπί 
τοϋ συνολικού όγκου τής οικοδομής άνερχομένου εις 8.239 
Μ3. 

Βάσει τοϋ ανωτέρω ποσοστού αναλογεί εις τον υποστα¬ 
θμόν έκτασις 8 Μ2 έξ άδιαιρέτου έπί τοϋ οικοπέδου, τής συ¬ 
νολικής έκτάσεως αύτοϋ άνερχομένης εις 527 Μ2. 

Ή Δημοσία Έπιχείρησις Ήλεκτρισμοϋ, ως συνιδιοκτή- 
τρια θέλει μετέχει εις την διοίκησιν τής οίκοδομής διά ψή¬ 
φων 14 έπί χιλίων. 

'Ο άπ αλλο'τρ ιού μεν ο ς χώρος Οά χρησιμοποιήται έλευΟέ- 
ρως ώς υποσταθμός ηλεκτρικής ένεργείας χωρίς να υποκηται 
εις περιορισμόν χρήσεως εκ τυχόν άντιΟέτων διαταςεων, 
διαλαμβανομένων εις τόν κανονισμόν τής οικοδομής. 

Ό υποσταθμός άπαλλάσσεται τής συμμετοχής είζ_τάς 
δαπάνας των κοινοχρήστων. 'Ο χώρος τοϋ υποσταΟμοϋ Οα 
είναι άπηλλαγμένος άπό οίανδήποτε έγκατάστασιν , ξένην 
προς τόν προορισμόν του ήτοι σωληνώσεις αποχετευσεως, 
κεντρικής Οερμάνσεως, ύδρεύσεως κ.λπ. 

'Ο άπαλλοτριούμενος χώρος έμφαίνεται εις τό ύπ’ αριΟ. 
1 -40387/1974 (φύλλα ί-3) κτηματολογικόν διάγραμμα 
καί εις τόν επ’ αύτοϋ κτηματολογικόν πίνακα τής Δημοσίας 
Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, δεόντως τεΟεωρημένον υπο 
τοϋ αρμοδίου ΔιευΟυντοϋ τοϋ 'Τπουργείου Βιομηχανίας I. 
Δερμιτζάκη άπό 21.8.1975. 

Είδικώτερον : α) Τό φύλλον 1 περιλαμβάνει κάτοψιν κα 
τομήν 1/50 εις άς έμφαίνεται διά διαγραμμίσεως καί ύπό 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Λ- ό άπαλλοτριούμενος χώρος. 

β ) Τό φύλλ,ον 2 περιλαμβάνει πρόσοψιν 1/50 τής οικο¬ 
δομής καί τοπογραφικόν 1/500 έφ’ ών σημειοϋται διά δια- 
γραμμίσεως ό άπαλλοτριούμενος χώρος. 

γ) Τό φύλλον 3 περιλαμβάνει τοπογραφικόν 1/5000 τής 
πόλεως Κατερίνης έφ’ ου σημειοϋται ή Οέσις τοϋ ύποσταΟμοϋ. 

’Επί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως προβάλλουσι δι¬ 
καιώματα κυριότητας ή Ελένη συζ. Παναγιώτου Σεϊτα" 
νίδη. 

'ΙΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, υπέρ καί δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

'Η παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Εφημερίδας τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τή 8 Δεκεμβρίου 1975 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 


Ά?·Α Β.2602/6114 (5) 


Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως έν Βεροία ισογείου 
καί ύπογείου χώρου οικοδομής, υπέρ καί δαπάναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΩΓΓΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
. Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάζεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 797/1971 Ν. Δ/τος «περ ' 1 
άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων» έν συνδυασμώ προς τάς 
διατάζεις τοϋ ύπ’ άπιΟ. 139/1971 Β. Δ/τος «περί τής άρμο- 
διότητος τών Νομαρχών προς κήρυξιν άναγκαστικών τινών 
άπαλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4, παρ. 2, τοϋ ύπ’ άριθ. 
1468/1950 Νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρή¬ 
σεως Ηλεκτρισμού» ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπλη- 
ρώθη μεταενεστέρως δυνάμει τοϋ ύπ’ άριθ. 1672/1951 
Άναγκ. Νόμου, κυρωΟέντος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 2113/1952 
Νόμου. 


3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, τοϋ ύπ’ ά_?ι0,. 1566/1950 
’Αναγκ. Νόμου περί κυρώσεως τής μετά τοϋ οΐκου «ΕΒΑ- 
800» συναφΟείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λπ.» 
ώς αί διατάξεις αύται έκυρώΟησαν, έτροπαποιήΟησαν καί 
συνεπληρώΟησαν δυνάμει τοϋ ύπ’ αριΟ. 1633/1951 Νομού. 

4. Τήν ύπ’ άριθ. 82/75 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμούς λη- 
φΟεϊσαν κατά τήν ύπ’ άριθ. 12/3.4.75 συνεδριασιν αυτού, 
άποφασίζομεν : 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτρίωτέους, λογω δη¬ 
μοσίας ώφελείας, ήτοι διά τήν έγκατάστασιν υπό τής Δη¬ 
μοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ύποσταΟμοϋ διανομής 
ϋπο στοιχεία Β-7. ΰπόγει&ν καί ισόγειον χώρους οίκοϊομής, κεί¬ 
μενης έπί τών ό:ών Αγίου Δημητρίου καί ΙΫσντογεωργακη 
τής πόλεως Βέροιας Ν. ΤΙμαόίας μετά τού άναλογοϋντος 
εις τούτους ποσοστού συνιδιοκτησίας 4 % έπί τοϋ οικοπέ¬ 
δου καί τών κοινοχρήστων καί κοινοκτήτων χώρων τής όλης 
οικοδομής. 

Οί ώς άνω άπαλλοτριούμενοι χώροι, υπόγειος καί Ισό¬ 
γειος, έχουν έμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τεσσαράκοντα 
πέντε (4ο,00) καί εξ (6) ιάντιττοίχως. καί όγκον μ 3 εκατόν 
ογοοήκοντα (180.00) καί εέκα έπτά καί 70 εκατοστά 
(17,70) άντιστοίχως, ήτοι έν συνόλω μέτρα κυβικά εκατόν 
ένενήκοντα έπτά καί 70 εκατοστά (197,70), άντιστοιχοϋντα 
εις ποσοστόν 4 % έπί τοϋ συνολικού όγκου τής οικοδομής 
άνερχομένου εις 4.961,00 Μ3. 

Βάσει τοϋ άνωτέρω ποσοστού άναλογεϊ εις τόν ύποτα- 
Ομόν έκτασις 11,75 Μ2 έξ άδιαιρέτου έπί τοϋ οικοπέδου, τής 
συνολικής έκτάσεως αύτοϋ άνερχομένης είς 294,00 Μ2. 
'ΙΙ Δημοσία Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού ώς συνιδιοκτήτρια 
θέλει μετέχει είς την διοίκησιν τής οικοδομής διά ψήφων 

4 » « ♦ 

επι εκατόν. 

Ό άπαλλοτριούμενος χώρος Οά χρησιμοποιήται έλευΟέ- 
ρως ώς υποσταθμός μετατροπής ηλεκτρικής ένεργείας, χωρίς 
νά ύπόκηται είς περιορισμόν χρήσεως έκ τυχόν άντιΟέτων 
διατάξεων, διαλαμβανομένων είς τόν κανονισμόν τής οικο¬ 
δομής. 

Ό ύποσταΟμός άπαλλάσσεται τής συμμετοχής είς τάς 
δαπάνας τών κοινοχρήστων. 

'ΙΙ είσοδος είς τόν χώρον τοϋ ύποσταΟμοϋ διά τών κοινο¬ 
χρήστων χώρων τής οίκοδομής Οά έπιτρέπηται έλευΟέρως 
καθ’ οίανδήποτε ώραν τοϋ εικοσιτετραώρου. Οί άνωτέρω 
κοινόχρηστοι χώροι Οά παραμένουν ελεύθεροι πασης τυχόν 
προστεΟησομένής μονίμου κατασκευής, δυναμένης νά παρα- 
κωλύση τήν έλευΟέραν δίοδον πρός τόν χώρον τοϋ ύποστα- 
Ομοΰ τοϋ προσωπικού τών συνεργείων καί τών τεχνικών μέ¬ 
σων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ή τών ύπ’ 
αυτής όριζομένων προσώπων κ.λ.π. 

Ό χώρος τοϋ υποσταθμού Οά είναι άπηλλαγμένος άπό 
οίανδήποτε έγκατάστασιν ξένην πρός τόν προορισμόν του 
(ήτοι σωληνώσεις ύδρεύσεως, άποχετεύσεως, κεντρικής Οερ¬ 
μάνσεως κ.λ.π.). · 

Οί άπαλλοτριούμενοι χώροι έμφαίνονται είς τόν ύπ’ 
άριθ. Λ-40380/1974 (φύλλα 1-4) κτηματολογικόν διά¬ 
γραμμα καί είς τόν έπ’ αύτοϋ κτηματολογικόν πίνακα τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, δεόντως τεΟεωρη- 
μένου ύπό τοϋ αρμοδίου ΔιευΟυντοϋ τοϋ Υπουργείου Βιο¬ 
μηχανίας I. Δερμιτζάκη άπό 15.7.1975 :■ Είδικώτερον : 

α) Τό φύλλον 1 περιλαμβάνει κάτοψιν 1 : 50 τοϋ ισογείου 
καί ύπογείου χώρου, είς ήν οί άπαλλοτριούμενοι χώροι έμφαί- 
νονται διά διαγραμμίσεως καί ύπό στοιχεία (α-β-γ-δ-α) καί 
(Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-ΙΙ-Θ-Λ) άντιστοίχως. 

β) Τό φύλλον 2 περιλαμβάνει : α) τομήν 1 : 50 είς ήν 
οί άπαλλοτριούμενοι χώροι σημειοϋνται διά διαγραμμίσεως, 
β) τοπογραφικόν 1: 500 τοϋ οικοδομικού τετραγώνου, είς 
ό κεϊται ή οικοδομή καί γ) πίνακα στοιχείων.οικοδομής οι¬ 
κοπέδου, άπαλλοτριουμένου χώρου, κτηματολογικόν πίνακα 
κ.λ.π. γ) Τό φύλλον 3 περιλαμβάνει πρόσοψιν τής οικοδομής 
έφ’ ής σημειοϋται ή Οέσις τοϋ ύποσταΟμοϋ καί 

δ) Τό φύλλον 4 περιλαμβάνει ρυμοτομικόν 1:5000 τής 
πόλεως Βέροιας, έφ’ ου σημειοϋται ή Οέσις τοϋ ύποσταΟμοϋ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Έτη των άπαλλοτριουμένων χώρων προβάλλει δικαιώ¬ 
ματα κυριότητος ό Γεώργιος Χαρωνιτάκης. 

ΊΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, υπέρ καί δαπάναις της 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

* II παρούσα δημοσιευΟήτω διά της Έφημερίδος της Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1975 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΤΛΟΥ ΚΩΝΧΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΕ 


’Λριύ. 13.2949/0831 (0) 


Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εις την περιοχήν τοϋ 

Νομού Βοιωτίας ύπέρ καί οαπάναις τής Δημοαίας ’Επι- 

χειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Έχοντες ύπ’ δψει : 

1. Τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριΟ. 797/1971 Ν. Δ/τος «περί 
άναγκαστικών άπαλλοτριιοσεων» έν συνδυασμω πρός τάς 
διατάξεις τοϋ ΰπ’ άριΟ. 139/1971 Β. Δ/τος «περί άρμοδιό- 
τητος των Νομαρχών προς κήρυξιν άναγκαστικών άπαλλο- 
τριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4, παρ. 2, τοϋ ύπ’ άριΟ. 
1408/1950 Νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού» ως ούτος έτροποποιήΟη καί συνεπληρώΟη 
μεταγενεστέρους δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟ. 1672/1951 Άναγκ. 
Νόμου, κυρωΟέντος διά τοϋ ύπ’ άριΟ. 2113/1952 Νόμου. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρΟρ. 9, τοϋ ύπ’ άριΟ. 1566/1950 
Άναγκαστ. Νόμου περί κυρώσεως τής μετά τοϋ οίκου 
«ΕΒΑ5ΩΟ» συναφΟείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβά- 
σεως κ.λ.π.» ώς αί διατάξεις αύται έκυρώΟησαν, έτροπο- 
ποιήΟησαν καί συνεπληρώΟησαν δυνάμει τοϋ ύπ’ άριΟ. 

1633/1951 Νόμου. 

4. Την ύπ’ άριΟ. 229/74 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου της Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, λη- 
φΟεΐσαν κατά την ύπ’ άριΟ. 32/15.11.75 συνεδρίασιν αύτοϋ,, 
άποφασίζομεν : 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέαν, λόγω δημο¬ 
σίας ώφελείας, ήτοι Α. διά την άπό της Δημοσίας Έπιχει¬ 
ρήσεως Ηλεκτρισμού έγκατάστασιν χαλύβδινων πύργων τμή¬ 
ματος της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ένεργείας 400 
Κν ΚΥΤ Λαρύμνης -ΚΥΤ Διστόμου, την εις την κτηματι¬ 
κήν περιοχήν τοϋ Δήμου Διστόμου καί τών Κοινοτήτων Κά¬ 
στρου, Παύλου, Λουτσίου, Πύργου, Διονύσου, Ακοντίου, 
Χαιρωνείας, Άγ. Βλασίου καί Δαυλείας Νομού Βοιωτίας 
κειμένην έκτασιν συνολικού έμβαδοϋ 29.100 Μ2. 

Ή άπαλλοτριουμένη εκτασις άποτελείται έξ εκατόν εί¬ 
κοσι (120) τετραγώνων τεμαχίων εδάφους, έφ’ ών Οέλουσι 
τοποΟετηθή Ισάριθμοι χαλύβδινοι πύργοι της προαναφερΟεί- 
σης γραμμής μεταφοράς. 

Έκ τών άνωτέρω τετραγώνων τεμαχίων έδάφους δώδεκα 
(12) έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια 
(20 X 20 = 400) έκαστον, τά δε ύπόλοιπα εκατόν οκτώ 
(108) έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι 
πέντε (15 X 15 = 225) έκαστον. 

Β. Πρός σύστασιν δουλείας έναερίου διελεύσεως τής γραμ¬ 
μής μεταφοράς 400 XV ΚΥΤ Λαρύμνης -ΚΥΤ Διστόμου, την 
έν τή \1ίψ περιοχή κειμένην έκτασιν έπί λωρίϊος έϊάςευς μή¬ 
κους μέτρων τεσσαράκοντα μιας χιλιάίων έξακοσίων εξήκοντα 
οκτώ καί είκοσι έκατοστά (41.668,20) καί συνολικού πλά¬ 
τους μέτρων πεντήκοντα (50), ήτοι άνά 25μ. έκατέρωΟεν τής 
προβολής έπί τοϋ έδάφους τοϋ άξονος τής ύπ’ δψει γραμ¬ 
μής μεταφοράς. 

Ή δουλεύουσα λωρίς έδάφους άρχεται έκ τών ορίων ΚΥΤ 
Λαρύμνης (Χ.Θ.Ο + 096) καί κατευθύνεται περίπου δυτι- 
κώς, έςικνουμένη εις τά δρια τών Νομών Βοιωτίας καί 


Φθιώτιδος (Χ.Θ.10 + 900). Εις τό τμήμα μεταξύ τών χ.Ο. 
29 240 — 29 + 284 δέν συνίσταται δουλεία. 

Ή χιλιομέτρησις τής γραμμής σημειοϋται έπί τοϋ άξονος 
αυτής, δστις εΐκονίζεται διά παχείας συνεχούς γραμμής εις 
τό ύπ’ άριΟ. 52047/74 (φύλλα 1-2 καί 4-8) κτηματολο- 
γικόν διάγραμμα τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρι¬ 
σμού. 

Τό περιεχόμενον τής δ’ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως 
έπιβαλλομένης δουλείας συνίσταται εις τό δικαίωμα εισοδου 
τοϋ προσωπικού, τών συνεργείων ή τών ύπ’ αυτής οριζό¬ 
μενων προσώπων εις την διά δουλείας βαρυνομένην έκτασιν 
έδάφους διά την έκτέλεσιν πάσης έργασίας, έγκαταστάσεως, 
λειτουργίας, έπιΟεωρήσεως, έπισκευών συντηρήσεως καί 
άντικαταστάσεως τής ώς άνω έναερίου γραμμής καί τών 
πύργων αύτής, ώς καί είς τήν άπαγόρευσιν άνεγέρσεως οίου- 
δήποτε νέου κτίσματος. Επίσης άπαγορεύεται ή λειτουργία 
πάσης έγκαταστάσεως δημιουργούσης δυσμενείς συνΟήκας 
διά τήν άσφάλειαν ή τήν λειτουργίαν τής ύπ’ δψιν γραμμής 
(π.χ. συσσώρευσις πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, ασβε¬ 
στοκάμινοι λατομεία κλπ.). 

Λί άπαλλοτριούμεναι έκτάσεις ώς καί αί δουλεύουσαι 
τοιαΰται έμφαίνονται είς τό άπό μηνός Ιουλίου 1974 και 
ύπό κλίμακα 1 : 2000 κτηματολογικόν διάγραμμα (φύλλα 
1-2 καί 4 - 8) τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού 
καί είς τόν έπ’ αύτοϋ κτηματολογικόν πίνακα, δεόντως τεΟεω- 
ρημένον ύπό τοϋ άρμοδίου ΔιευΟυντου τοϋ 1 πουργειου 
Βιομηχανίας άπό 16.6.1975. 

Έπί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως προβάλλουσι δι¬ 
καιώματα κυριότητος οί 1. Μιχαήλ Λέων. Κωνσταντίνου 2. 
Κοινότης Κάστρου, κλπ. 

*ΙΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται, ύπέρ καί δαπαναις τής 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

Ή παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τή 8 Δεκεμβρίου 1975 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ ΚΩΝΧΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΕ 


Άρι·3. Β.3793/8910 , , , (Ό 


Περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εκτασεως εις, την 
περιοχήν τοϋ Νομοΰ Ημαθίας ύπερ τής ΟμορρυΟμου 
Εμπορικής Εταιρείας «Σωτήριο: Σκουρτόπουλο: καί 
Σία». 

■ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

"Εχοντες ύπ’ δψει: 

1. Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ/τος 797/71 «περί άναγκα¬ 
στικών άπαλλο'τριώσεων», έν συνδυασμω πρός τάς διατάζεις 
τοϋ ύπ’ άριΟμ. 139/71 Β.Δ/τος «περί τής άρμοδιότητος των 
νομαρχών πρός κήρυξιν άναγκαστικών τινων άπαλλοτριω- 
σεων» καί 

2. Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ/τος 2176/1952, «περί μέτρων 
προστασίας τής έπαρχιακής βιομηχανίας», άποφασίζομεν : 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέαν λογο) δημο¬ 
σίας ώφελείας ήτοι πρός σύστασιν δουλειάς διά την^υπο τής 
Όμορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας «Σωτήριος Σκουρτο- 
πουλος καί Σία» κατασκευήν ειδικής παρακαμπτήριου προς 
σύνδεσιν τών έγκαταστάσεων αύτής μετά τής σιδηροδρο¬ 
μικής γραμμής τοϋ ΟΣΕ παρά τόν Σταθμόν Βερροίας ^ κ | Γα " 
σιν συνολικού έμβαδοϋ 1899 Μ2, ώς αύτη έμφαίνεταί υπο 
στοιχεία Α-Β-Ε-Ζ-Η-Γ-Δ-Λ είς τό άπό μηνός Ιουνίου 
1975 κτηματολογικόν διάγραμμα τοϋ Πολιτικού Μηχανικού 
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Δημητρίου Κων. Πέτρου καί εις τον άντίστοιχον κτηματο- 
λογικόν πίνακα τοϋ ίδιου, δεόντως τεθεωρημένα ύπό τοϋ 
αρμοδίου Διευθυντοϋ τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας άπό 

13.12.1975. 

Τό περιεχόμενον της δι’ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως 
επιβαλλόμενης δουλείας συνίσταται εις την διέλευσιν των 
άπαιτουμένων όχημάτων διά την μεταφοράν των προϊό¬ 
ντων της αίτούσης, ώς καί την διέλευσιν εκ τοϋ δουλεύματος 
κτήματος τοϋ άπαραιτήτου έργατοτεχνικοϋ προσωπικού 
διά την συντήρησιν της γραμμής. Επίσης διατηρείται τό 
δικαίωμα υπέρ των δουλευόντων άκινήτων όπως, εις ήν 
περίπτωσιν ήΟελον άνεγερθή επ’ αύτών βιομηχανίαΐ νά κέ- 
κτηνται καί αύται τό δικαίωμα νά συνδεθοϋν άπ’ ευθείας διά 
τής παρακαμπτήριου μέ τον σιδηροδρομικόν σταθμόν τοϋ 

ΟΣΕ. 

*II άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται υπό τήν αίρεσιν ότι ή 
υπέρ ής ή άπαλλοτρίωσις Εταιρεία, θέλει καταθέσει είς τό 
Ύπουργεΐον Οικονομικών (Δ/νσιν Απαλλοτριώσεων) αυμ- 
φώνως πρός τό άρΟρον 12 τοϋ ύπ’ άριΟ. 2176/1952 Ν.Δ/τος, 
εγγυητικήν επιστολήν άνεγνωρισμένης Τραπέζης καλύ- 
πτουσαν ποσοστόν είκοσι τοΐς εκατόν (20%) τοϋ συνολικοϋ 
ποσοΰ τής άποζημιώσεως τής προσδιορισθησομένης υπό 
τής έκτιμητικής Έπιτρπής τοϋ άρθρου 15 τοϋ ύπ’ άριθ. 
797/71 Ν.Δ/τος, εντός δύο (2) μηνών άπό τής έπιδόσεως 
τής συνταχθησομένης ύπό τής Επιτροπής ταύτης, έκτι- 
μητικής έκΟέσεως, ήτις έγγύησις θέλει καταπέσει υπέρ τοϋ 
Δηιιοσίου καί τών ιδιοκτητών είς περίπτωσιν μή εμπροθέσ¬ 
μου έκτελέσεως τών έργων. 

Έπί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως προβάλλουσι δι¬ 
καιώματα κυριότητος οί : 1) Θώμογλου ’Λνέστης τοϋ Ίωάν- 
νου καί 2) Μπουτσαλής ΓΙαϋλος τοϋ Αναστασίου. 

Ή άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται ύπέρ καί δαπάναις τής έν 
Βερροία έδρευούσης ΌμορρύΟμου Εμπορικής Εταιρείας 
ύπό τήν έπωνυμίαν «Σωτήριος Σκουρτόπουλος καί Σία». 

'Η παροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τή 20 Δεκεμβρίου 1975 
οι υφυπουργοί 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΡΑ'ΓΖΚΑΚΗΣ 


Ά?ι·3. 30122. (8) 


Περί κηρύξεως άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως είς περιο¬ 
χήν Χαλκουτσίου Αττικής διά στρατιωτικάς άνάγκας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει: 

1. Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων, ώς καί τάς τοιαύτας τοϋ Β.Δ. 139/1971 
«περί άρμοδιότητος τών Νομαρχών πρός κήρυξιν άναγκα¬ 
στικών άπαλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ ΙΙ.Δ. 1147/1972 
«περί διοικήσεως μείζονος Πρωτευούσης» ώς ετροποποιή- 
0η διά τοϋ Π.Δ. 1278/1972. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ Νόμου Γ.Σ.Ι. Στ'/1967 καί τάς 
τοιαύτας τοϋ Νόμου 4442/1929 «περί κυρώσεως τοϋ άπό 
21/9/1926 Π .Δ. «περί στρατιωτικών εισφορών καί ναυ- 
λώσεων (ΦΕΚ 339 Α') ώς αύται έτροποποιήθησαν. 

4. Τό ύπ’ άριθ. Ψ. 913/3/22/138 καί Ε.Π. 226/18.4. 
1975 έγγραφον τοϋ Υπουργείου Εθνικής Άμύνης Άρχη- 
γεΐον Ενόπλων Δυνάμεων) Τ.Ε.Θ.Α./2 καί 

5. Τόύπ’ άριθ. 837.7/24/67771/14.8.74 έγγραφον τοϋ 
Αρχηγείου Στρατοϋ δι’ οϋ γνωμοδοτεϊ ύπέρ τής άπαλλο- 
τριώσεως έκτάσεως 11890 τ.μ. είς περιοχήν Χαλκουτσίου 
Αττικής πρός θεραπείαν άναγκών τής Στρατιωτικής ύπη- 
ρεσίας, άποφασίζομεν : 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπα>.λοτριωτέαν λόγω δη¬ 
μοσίας ώφελείας έκτασιν 11890 τ.μ. κειμένην είς περιοχήν 
Χαλκουτσίου Αττικής, ίνα χρησιμομεύση πρός κάλυψιν 
στρατιωτικών άναγκών (Κ.Υ.Π. Συρ/ΚΥΠ), ώς αυτή έμ- 
φαίνεται είς τό αύτό 15/2/1975 κτηματολικόν δριάγραμμα 
καί πίνακα τής Γ.Υ.Σ. δεόντως τεθωρημένον ύπό τοϋ Δι- 
οικητοϋ αύτής. 

Τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως φέρονται ώς εικαζό¬ 
μενοι ίδιοκτήται οί, Αλκιβιάδης Καββάς, Ιωάννης Ράπτης 
καί Αδαμάντιος Κρομμυδας. 

Ή άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται ύπέρ τοϋ Δημοσίου καί 
δαπάναις τοϋ Ταμείου Εθνικής ’Λμύνης. 

Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν Χαλανδρίω τή 14 Νοεμβρίου 1975 

Ό Αναπληρωτής Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΚΩΒΛΙΟΣ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Άριίλ Ε. 35400 (9) 


ΓΙερ'ι τοϋ τρόπου καθορισμού ορίων Οικισμών προς τού 
έτους 1923 στερούμενων σχεδίων ρυμοτομίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντες ύπ’ βψει: 

1) Τάς διατάξεις : 

α) Τοϋ άπό 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων, 
κωμών καί συνοικισμών τοϋ Κράτους καί οικοδομής αυτών» 
καί εΐδικώτερον τών άρθρων 52 καί 53 ώς τό τελευταίου τοϋτο 
έτροποποιήΟη διά τοϋ ύπ’ άριΟ. 194/1969 Ν. Δ/τος «περί 
τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων» (ΦΕΚ. 
103). 

β) Iοΰ άπό 3.11.1928 Δ/τος «περί σχεδίων τών έν ταΐς 
πόλεσι άνεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ, 229). ώς τοϋτο 
έτροποποιήΟη μεταγενεστέρως. 

γ) I οΰ άπό 19.2.1959 11. Δ/τος «περί άντισεισμικοϋ κανο- 
νισμοϋ οικοδομικών'εργων» (ΦΕΚ. 30). ώς έτροποποιήΟη 
μεταγενεστέρως. 

2. Τήν ύπ’ άριΟμ. Α2β/2/147/Φ.Θ. 2.1.1./1975 άπό- 
φασιν «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων "Υπουργού Δη¬ 
μοσίων “Εργων είς τον Υφυπουργόν τοϋ αύτοϋ Υπουργείου» 
(ΦΕΚ 84513/1975). 

3. Τήν διαπίστωσιν καταστρατηγήσεως τών κειμένων 
διατάξεων, συνισταμένης είς άνεπίτρεπτον διεύρυνσιν τών 
ορίων ύφισταμένων πρό τοϋ έτους 1923 οικισμών επί τώ τέλει 
ένταξεως τών ορίων τούτων περιοχών κειμένων πράγματι 
εκτός τοϋ συγκεκροτημένου ώς άνω οίκισμοϋ. 

4. I ήν ανάγκην καθορισμού κατά τρόπον σαφή καί προσηρ- 
μοσμένον πρός τάς ίσχυούσας έν γένει σχετικάς διατάξεις, 
τής διαδικασίας έκδόσεως αδειών οικοδομής εις συγκεκρο- 

■ τημένους οικισμούς ύφισταμένους πρό τοϋ έτους 1923 καί 
στερουμένους έγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, άποφα- 
σίζομεν : 

1. Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις έ'κδοσις άδειας άνε- 
γέρσεως οικοδομής είς πόλεις καί κώμας ύφισταμένας πρό 
τοϋ έτους 1923 καί στερουμένας έγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου, επιτρέπεται μόνον εντός τών ορίων τών πόλεων καί 
Κωμών τούτων, δπου ύπάρχει ένα σύνολον κτισμάτων τό 
οποίον άποτελεϊ οικισμόν, μη λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών 
μακράν τής συγκεκροτημένης πόλεως ή Κώμης ύπαρχουσών 
τυχόν αγροικιών ή άλλων κτιρίων (αγροτικών έγκαταστά- 
σεων, αποθηκών κλπ.). 

2. Τό κατά τήν προηγοηιένην παρ. όρια καθορίζονται ύ-ο 
επιτροπής συγκροτουμίνης ύ-ό ίόο, τεχνικών υπαλλήλων έξ 
ώνό^εΐς τουλάχιστον τής Λ' Κατηγορίας τής Δ/νσεως Τε¬ 
χνικών^ 1 πηρεσιών τοϋ Νομού είς τον όποιον έμπίπτει ή " 
πόλις ή κώμη, όριζομένων ύπό τοϋ οικείου Νομάρχου ή, 
προκειμένου περί τοϋ Νομού Αττικής τών οικείων "Υπη¬ 
ρεσιών Πολεοδομίας οριζομένων ύπό τοϋ ’Λναπληρωτοϋ Νο- 
μαρχου καί τοϋ οικείου Δημάρχου ή Προέδρου τής Κοινό- 
τητος^ η υπό τουτου όριζομένου άναπληρωτοϋ του. 

3. 11 κατα^ την παράγραφον 2 Επιτροπή συνέρχεται κα¬ 
τόπιν προσκλησεως τοϋ εκ τών μελών αυτής τεχνικοΰ ύπαλ- 
ληλου Λ Κατηγορίας, ή περιπτώσεως συντρεχούσης, 
υπό ^ τοϋ κατα βαθμόν άρχαιοτέρου, καί μετ’ έπιτόπιον 
μεταβασιν^και εςέτασιν συντάσσει ήτιολογημένην έκθεσιν 
καθορισμού τών ορίων συνοδευομένην ύπό διαγράμματος. 
Το διαγραμμα δέον να είναι σαφές καί νά άποτυποϋται είς 
αυτό υποχρεωτικώς αί χαρακτηριστικαί οίκοδομαί, μετ’ 


άναγραφής τών ονομάτων τών ιδιοκτητών, αί όποϊαι έλή- 
φθησαν ύπ’ οψιν διά τον καθορισμόν τών έν λόγω ορίων. 

4. Κατά τήν κατάρτισιν τής έκθέσεως, ή έπιτροπή λαμ¬ 
βάνει ύπ’ οψιν ύπάρχον τυχόν τοπογραφικόν διάγραμμα τής 
περιοχής ή άεροφωτογραφίας ή οίονδήποτε έτερον στοιχεΐον 
δυνάμενον νά χρησιμεύση πρός σχηματισμόν ασφαλούς καί 
σαφοΰς κρίσεως. 

5. Ή κατά τήν παρ. 3 έκθεσις, είς τήν οποίαν άναφέριται 
καί ή γνώμη τοϋ τυχόν μειοψηφοϋντος μέλους τής’Επιτρο¬ 
πής, Οεωρουμένη ύπό τοϋ οικείου Διευθυντοΰ Τεχνικών 
Υπηρεσιών ή τοϋ Προϊσταμένου τής "Υπηρεσίας Πολεο¬ 
δομίας ύποβάλλεται είς τον οίκεΐον Νομάρχην καί διά τον 
Νομόν Αττικής είς τον Αναπληρωτήν Νομάρχην τοϋ Δια¬ 
μερίσματος καί κοινοποιείται είς τον Δήμον ή Κοινότητα. 

6. "II έκθεσις μετά τοϋ συνοδεύοντος αυτήν διαγράμμα 
τος έκτίθεται ύπ’ευθύνη τοϋ Δημάρχου ή Προέδρου τής Κοι¬ 
νότητας έντός πέντε (5) ήμερών άπό τής περιελεύσεως ταύ- 
της έπί 10 ήμέρας είς τό· Κοινοτικόν Κατάστημα, ϊνα λάβουν 
γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι περί τούτου διά προσκλήσεως. 

7. Οί ένιστάμενοι κατά τής έκθέσεως, δύνανται έντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ήμερών άπό τής περιε- 
λεύσεως ταύτης είς τόν Δήμον ή Κοινότητα νά ύποβάλλουν 
τάς ένστάσεις των είς τόν Νομάρχην. 

8. "Ο Νομάρχης είς τόν όποιον οπωσδήποτε ύποβάλλεται 
ή έκθεσις άποφαίνεται έπί ταύτης καί τών .τυχόν κατ’ αυτής 
ένστάσεων, οριστικής μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ τμήματος 
Νομοΰ τοϋ Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων “Εργων 
καί διά τόν Νομόν Αττικής τοϋ οικείου Συμβουλίου Δημο¬ 
σίων “Εργων Διαμερίσματος. 

Διά τής άποφάσεως είτε κυροϋται είτε άκυροϋται ή έκθε- 


σις καί διατάσσεται είς τήν δευτέραν περίπτωσιν ή άνα- 

σύνταξίς της ύπό τής ίδιας έπιτροπής. "II κυρωτική τής 
ϊ»ηχ _ _ λ ι—ι _ _ ί. _ > ! 



τέως, 


9. Αί οίκοδομικαί άδειαι, έντός τών περιοχών περί ών 
αι παρ. 1 καί 2 τής παρούσης, χορηγούνται ύπό τής αρμό¬ 
διας Αρχής (άρθρον 118 Ν.Δ. 8/1973) καί κατ’έφαρμογήν 
"ήζ υ ~ άριΟ. Ε. 39941/2287/21.10.1967 άποφάσεως «περί 
τρόπου έκδόσεως οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 114Β) κυρω- 
Οείσης διά του Ν.Δ/τος 194/1969» περί τροποποιήσεως 
πολεοδομικών τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 103/Α) έν συνδυα- 
σμώ πρός τάς διατάξεις τοϋ άπό 3.11.1928 Δ/τος «περί 
σχεδίων τών έν ταϊς πόλεσι άνεγειρομένων οίκοδομών» ώς 
τούτο έτροποποιήΟη μεταγενεστέρως καί τοϋ άπό 19.2. 
1959 13.Δ/τος «περί αντισεισμικού κανονισμού οικοδομικών 
έργων», ώς έτροποποιήΟη μεταγενεστέρως. 

10. Ιηρουμένης τής διαδικασίας τής παρούσης άποφά¬ 
σεως, είναι "δυνατή ή άναθεώρησις τών μέχρι τής ένάρξεώς 
ισχύος τής παρούσης καθορισθέντων ορίων πόλεως ή κωμών, 
οικοθεν υπό τής άρμοδίας πολεοδομικής "Υπηρεσίας ή κατό¬ 
πιν υποδείξεως τής'όίκείας Έπιθεωρήσεως Δημοσίων·“Ερ- 
γων ή τής Δ/νσεως Ε3 τοϋ "Υπουργ. Δημ. “Εργων ή.αίτή- 
σεως τοϋ οικείου Δήμου ή Κοινότητος έντός προθεσμίας 
ενός (1 έτους άπό τής ισχύος τής παρούσης. 

11. Καταργοΰνται άπό τής ισχύος τής παρούσης ή ύπ’ 
αριθ. 44130/1939 άπόφασις τοϋ τέως "Υπουργείου Συγ¬ 
κοινωνίας (Γεν. Δ/νσις Δημ. “Εργων Δ/νσις Σχεδίων Πό- 
λεων), η υπ αριθ. Ε. 22314/29.7.1964 άπόφασις ήμών ώς 
καί πάσα ετέρα διάταξις άντικειμένη είς τήν παρούσαν. 

12. Η ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 
σεως της δια τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 

’Εν ’ΑΟήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1975 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 


ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ 



ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 



